KLEMENTYNA z RUDNICKICH 


BRONIEWSKA 


przeżywszy lat 71, po długićj a dolegliwćj chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, 
dnia 16 Listopada 1878 roku zasnęła w Panu. 


Ar Pa carpo: SA 


W smutku pogrążona Rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciól, Znajomych i pobożną Publiczność na 


wyprowadzenie zwłok z kaplicy S. Krzyża w Niedzielę d. 17 b. m. o godzinie 4 po południu na dworzec 
kolei Żelaznej. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


